2019 E-BIKES 


Fold & Compact 


Rob Fold R7 


Elektrischer Antrieb 


Faltrad 
Motor Bosch ACTIVE Mittelmotor, 250 Watt, mit Rücktritt Akku 400 Wh, Standard 


20 Zoll / 46 cm 
Spezifikationen 
Rahmen Aluminium 7005, faltbar Gabel Starre Stahlgabel Schaltung Shimano Nexus, 7-Gang 


Schalthebel Shimano Nexus, Drehgriffschalter Display Bosch PURION Kurbel/Kettengarnitur 
Aluminium GEN3 Kette KMC Bremsen Magura HS-11, hydraulische Felgenbremse Bremshebel 
Magura HS-11 Reifen Impac BIG PACK, 50-406 Nabe vorne Aluminium, mit Schnellspanner Nabe 
hinten Shimano Nexus, 7-Gang, mit Rücktrittbremse Speichen Stahl, schwarz, HR: verstärkt 
Lenker Metro, Aluminium, oversized Vorbau Speedlifter® Twist, 140mm, mit A-head Vorbau Griffe 

Ergo, mitintegrierterKlemmung Sattel Selle Royal Nuvola Sattelstütze Patent, Aluminium, 400 mm 
Scheinwerfer Herrmans H-Black MR8; bis zu 50 Lux / 180 Lumen Rücklicht Busch & Müller 2C, 
Gepäckträgerrücklicht LED Gepäckträger i-Rack, Aluminium Schutzblech SKS, Kunststoff 
Schloss ABUS Batterieschloss, mit Plus-Zylinder Ständer Aluminium, 2-Bein Ständer Sonstiges 


Bosch 2A Kompaktladegerät 


RHcm Farbe 400 Wh 
29472046 


schwarz-matt 
400 Wh * Räder Form 
2.499, 00 E 20 Faltrad 46 schwarz-matt 
* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers I Technische Änderungen vorbehalten 


TREKKING CITY CROSS MTB HEAVY & CARRY FOLD & COMPACT 


